내 스마트폰에 마그네토미터가 있을까? 나침반 앱 설치 전 확인 방법
나침반 앱을 설치하기 전에 스마트폰에 마그네토미터가 있는지 확인하세요. 실제 나침반 내비게이션을 가능하게 하는 핵심 센서입니다.
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마그네토미터란 무엇이며 왜 중요한가
마그네토미터는 지구의 자기장을 감지하는 작은 칩입니다. 모든 나침반 앱이 의존하는 하드웨어로, 이 센서가 없으면 정지 상태에서 북쪽을 가리킬 수 없습니다. 제조 비용 절감을 위해 저가형 Android 스마트폰에서 자주 생략됩니다.
나침반 앱을 열었을 때 바늘이 무작위로 회전하거나, Google 지도가 걸을 때만 방향을 표시한다면 이 센서가 없을 가능성이 높습니다.
센서 유무 확인 방법
GSMArena에서 스펙 확인하기
gsmarena.com에서 정확한 모델명을 검색하고 센서 항목을 확인하세요. 나침반, 마그네토미터, 또는 지자기 센서가 표시되면 하드웨어가 탑재되어 있습니다. 가속도계와 자이로스코프만 있고 나침반이 없다면 마그네토미터가 없는 것입니다.
진단 앱 사용하기
CPU-Z나 AIDA64(Android 무료 앱)를 사용하면 기기의 모든 센서를 확인할 수 있습니다. iOS의 경우 iPhone 3GS 이후 모든 iPhone에 마그네토미터가 내장되어 있으므로 이 문제는 주로 Android에 해당합니다.
Google 지도로 테스트하기
지도를 열고 현재 위치를 중심에 두고 완전히 정지하세요. 몸을 돌렸을 때 방향 원뿔이 조정되면 센서가 작동하는 것입니다. 걸을 때만 업데이트된다면 마그네토미터가 없는 것입니다.
마그네토미터가 없다는 신호
	나침반 바늘이 무작위로 돌거나 고정됩니다.
	지도의 방향이 이동 중에만 변경됩니다.
	어떤 나침반 앱도 일관된 수치를 제공하지 않습니다.

센서가 없을 때 일어나는 일
마그네토미터가 없으면 앱은 GPS를 통해 방향을 추정합니다. 연속된 두 위치 사이의 이동 방향을 계산하는 방식입니다. 이동 중에는 작동하지만 정지 시에는 완전히 무의미합니다. 일부 앱은 이를 사용자에게 알리지 않아 실제 내비게이션에서 위험할 수 있습니다.
NorthPin과 센서 품질
NorthPin True North Compass(무료, 광고 없음)는 정직한 접근 방식을 취합니다. 자기 간섭이나 신뢰할 수 없는 신호를 감지하면 잘못된 수치를 조용히 표시하는 대신 명확한 센서 품질 경고를 표시합니다. 간섭 감지기와 µT 미터를 통해 방위에 영향을 미치는 요소를 정확히 파악할 수 있습니다.
NorthPin은 Android의 경우 Google Play에서 다운로드할 수 있습니다. 마그네토미터가 없는 기기에서는 앱이 직접 알려줍니다.
마그네토미터가 없다면?
이동 중 가벼운 내비게이션에는 지도의 GPS 방향으로 충분합니다. 본격적인 야외 활동에는 전용 나침반 구매나 센서가 탑재된 스마트폰으로의 교체를 고려하세요. 먼저 스펙을 확인하고, 호환 기기라면 NorthPin을 설치해 자신 있게 내비게이션을 즐기세요.
자주 묻는 질문
센서가 없는 폰에 앱으로 나침반을 추가할 수 있나요?
불가능합니다. 자기 센서(마그네토미터)는 하드웨어로, 3축 자기장을 재는 아주 작은 부품입니다. 소프트웨어가 그 측정값을 만들어낼 수는 없습니다. 센서가 없는 폰의 앱은 GPS 이동으로 방향을 추정하거나(걷거나 운전할 때만 작동), 그저 장식용 바늘을 표시할 뿐입니다. 자기 센서 없는 폰에 '작동하는 나침반'을 약속하는 앱은 기껏해야 GPS 진행 방향 표시기입니다.
폰 케이스가 자기 센서에 영향을 주나요?
자석 잠금장치가 있는 케이스, MagSafe 링, 금속 킥스탠드는 수십 도까지 측정을 틀어지게 할 수 있고, 저가형 자석 차량 거치대가 가장 심합니다. 간섭 경고가 계속 뜬다면 케이스에서 폰을 꺼내 8자 동작으로 재보정해 보세요. 측정값이 바로 정상으로 돌아오면 범인은 케이스였던 겁니다.
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